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潘欽、 

在一個 相當難 得的機 會下， 本刊記 者隨同 JET 
電視台 ^ 賴上剛 in 台灣」 節 目製作 小組， 遠 赴曰本 
青森縣 取景。 

身 為曰本 人的瀨 上剛， 還是第 一次到 本州最 
北方的 青森。 對於 青森， 他 知道有 風景迷 人的十 
和 田湖、 奧 入瀨溪 和八曱 田山， 也 知道青 森的蘋 
果最 好吃， 其 實好像 知道的 沒比我 們多。 

對於 青森縣 的另一 個名勝 一六所 村低放 射性廢 
棄物處 置場， 瀨上剛 以前完 全沒聽 說過。 1 目信很 
多曰本 人跟我 一樣， 沒聽過 有個六 所村， 這 並不是 
一 個家喻 戶嘵的 地方。 沒想到 它在國 際上竟 然享有 
盛 名。」 瀨上剛 表示， 對 曰本一 般民眾 而言， 低放 
射 性廢棄 物處置 場是一 種先進 的尖端 科技， 能夠安 
全 地加以 管理， 就是曰 本對地 球永續 經營的 責任。 
我 在他的 眼中看 到一抹 驢傲的 神情。 

而這 5 天 的青森 之行， 讓 我心中 的許多 疑問獲 
得 解答。 我 試著以 一種完 全不懂 核能、 不 懂核廢 
料是 甚麼、 對 輻射懷 有戒慎 恐懼的 心情， 看待我 
所 經歷的 一切， 想真 正感受 出處置 場對這 個地區 
有 怎樣的 影響。 

首先， 印象 最深刻 的是我 看到的 人幾乎 都是滿 
臉 笑意， 有 藍莓園 與牛蒡 田裡的 農民， 有在 蜆拍賣 
市場 工作的 年輕人 和到此 戶外教 學的小 學生， 還有 
溫泉旅 館裡熱 情活潑 的料理 長…。 再者， 就 是青森 
令 人驚豔 的美麗 景致， 春 夏秋冬 各有萬 種風情 ，心 
中 突然浮 起一個 熟悉的 聲音： 「為什 麼會把 核廢料 
放在這 片好山 好水之 中？」 六 所村的 經驗回 答我： 
只要善 盡管理 之責， 青 山綠水 可以與 核廢料 和平共 
存， 17 年了 ，美 景依然 動人。 

青森 的特產 -蘋果 、牛蒡 、長芋 （ 野生山 
藥） 、藍莓 、蜆、 姬鱒、 海 膽等， 都 是需要 生長在 
潔 淨無污 染的天 然環境 之中， 環境 若受到 輻射污 
染， 品 質絕對 逃不過 品管嚴 格的曰 本人的 法眼。 17 
年來， 這些特 產始終 都是全 曰本的 「一級 棒」。 

我想這 些存在 於大自 然中的 解答， 已 經不容 
否 認了。 
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曰本核 能重鎮 -- 青森縣 

文 • 編輯室 


— I— 月初， 本 刊記者 隨年代 JET 電視台 
J  \ 「瀨 上剛 in 台灣」 製作 小組遠 赴曰本 
青 森縣， 貼 近觀察 這個集 12 個核能 設施與 3 
座核能 電廠於 一境的 地區， 其 蘋果、 牛蒡 
與蜆的 品質與 產量仍 居曰本 第一， 更銷往 
全 世界； 百年 溫泉年 年高居 曰本名 湯十大 
排 行榜； 奧入 瀨溪、 十和田 湖是曰 本人一 
生中必 訪的秘 境…。 這種種 優勢獨 不見核 
能的傳 統負面 印象， 這裡沒 有聞核 色變的 
無知 民眾， 有 的只是 世界各 地趨之 若鶩的 
觀 光客。 

我國目 前 也在尋 求設置 低放射 性廢棄 
物 最終處 置場， 本刊 希望呈 現的是 設置處 
置場 之後， 當 地民眾 的生活 是否會 受到不 
良 影響？ 當地農 、牧、 漁業 產品是 否會受 
到輻射 污染？ 原有的 好山好 水是否 會被子 
孫 睡棄？ 在青 森縣， 我們 
找到這 一切的 答案。 

一 切從低 放處置 場開始 

1992 年 12 月， 曰本政 
府設 在青森 縣六所 村的低 
放射性 廢棄物 （ 後 文簡稱 
低放） 最終 處置場 正式運 
轉。 至今過 了將近 17 年， 2 
個 貯存區 加起來 已貯存 21 
萬 1 千桶 低放廢 棄物， 處置 
的 方式是 採用淺 地層掩 
埋， 與蘭嶼 貯存場 類似。 

六所村 的民眾 在處置 
場的 選址過 程中， 也曾出 


現 反對、 抗爭的 舉動， 在經過 曰本政 府與原 
子力燃 料公司 （簡 稱原燃 公司） 長期 的溝通 
之後， 民眾 接受度 大增， 在獲 得民眾 的信任 
之後， 處 置場得 以順利 施工、 運轉。 

設立 處置場 之前， 六所 村是小 川原港 
附 近的小 漁村， 人 □大約 只有 1 千多人 ，說 
是 窮郷僻 壤也不 為過。 平均 所得是 青森縣 
最低的 地區， 年輕人 □大量 外移， 只剩老 
年 人獨守 家園、 靠捕魚 維生。 

17 年後的 今天， 六所村 村民每 年繳交 
的所 得稅是 青森縣 之冠， 每 人平均 所得約 
260 萬 曰圓， 是 全縣平 均所得 215 萬 曰圓的 
121% 。 六所村 中高所 得的人 大多是 核能設 
施 的工作 人員， 其中 低放處 置場內 就有將 
近一 半是聘 用當地 居民， 直接 帶動當 地經濟 


▲ 六所 村低放 射性廢 棄物最 終處置 場現況 
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技 術開發 研究所 


ROCA  P0CCA 溫 泉會館 
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▲ 青森縣 核能設 施地圖 
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成長。 目前六 所村居 民約有 1 萬 多人， 15-64 
歲的 居民達 67% ， 年 輕人紛 紛遷回 戶籍， 
回 到當地 工作、 定居， 因為 下一代 在這裡 
生 活有了 希望。 

新興 工業區 吸引高 科技產 業投入 

位 在青森 市東方 車程約 1.5 小時 的川原 
工 業區， 鄰近六 所村。 青森 縣最大 報紙的 
東 奧曰報 總編輯 鹽越隆 雄說， 該工 業區正 
規劃亞 洲第一 個可再 利用的 核能原 料儲存 
據點， 第一 期工程 已花掉 4 兆 曰圓， 對地方 
經 濟頗有 貢獻。 

AIS 是 第一家 進駐晶 谷計畫 的企業 ，生 
產 彩色濾 光片， 提 供手機 之用。 社 長花田 
俊郎 表示， 在 晶谷計 畫投資 享有充 裕的電 
力， 電 費且僅 半價， 加上夏 天涼爽 可節省 
冷氣 開銷， 冬季則 有下雪 可作為 儲備水 
源， 空 氣品質 又好， 交通上 有三澤 機場、 
八 戶港、 東 北新幹 線等， 是 一個理 想的液 
晶產 業投資 據點。 

青森 縣民談 20 年來 的轉變 

居 住在弘 前市近 40 年 的三上 佳子女 
士， 對 當年要 在六所 村設處 置場的 事印象 
非常 深刻， 畢 竟這在 當時的 青森縣 可是一 
樁 大事。 

「當 時沒有 甚麼人 反對， 連我 們也一 
樣。 其實 反對的 只是少 數外地 來的、 專業 
的反核 人士， 當地居 民幾乎 都表示 贊成， 
因為我 們相信 政府不 會把有 害的東 西放在 
這 裡。」 

「若說 完全不 擔心是 騙人的 ，不過 ，已 
經蓋了 好幾十 年了， 到目前 都沒有 造成任 
何 傷害， 反而讓 居民生 活得更 富裕， 大家 
能做 的事更 多了。 農作 物的收 成更好 ，這 


個 地區的 蔬菜很 好吃， 我們 在自己 的田裡 
種 稻米， 過去 這幾十 年來， 我都吃 我自己 
種 的米。 老 實說， 身 體沒有 任何的 不適， 
反 而還變 胖了， 更有 精神。 這裡的 蔬菜、 
水果、 白米， 我們 一直都 在吃， 我 覺得有 
些 人太杞 人憂天 了。」 三上 女上幽 默地告 
訴 我們， 低放 處置場 之於青 森縣她 只有看 
到 好處。 

三上女 士本身 即是蘋 果農， 她 特別強 
調青森 蘋果每 年的收 成越來 越好， 行銷到 
世界 各地。 對品 質把關 最嚴的 曰本人 ，始 
終認 為青森 蘋果是 他們的 驕傲。 

「當 年的六 所村真 的是非 常窮， 沒有 
幾戶 人家， 只有 1 個 診療所 （相 當於 我國的 
衛生 所）， 連消 防隊都 沒有。 現在 可不一 
樣了， 他 們光是 繳稅， 就 是青森 縣最多 
的， 享 受的福 利也是 全縣最 好的， 完全改 
觀 了。」 三上女 士羨慕 的神情 和語氣 ，表 
露 無遺0 


▲ 三上佳 子女士 是青森 縣當地 居民， 説 明六所 村設置 
處置 場前後 的差異 
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r 現在政 府想要 找地方 放高放 射性廢 
棄物 （ 高放最 終處置 場）， 反對的 還是那 
些專 業反核 人士， 原 燃公司 就針對 那些少 
數個 人做意 見上的 溝通。 六 所村人 不會反 
對 的。」 

行 車經過 十和田 市時， 筆 者瞥見 民房的 
牆 上寫有 「反對 核燃」 4 個 大字， 這 是我們 
在青 森走透 透時， 唯 一看見 的抗議 標語。 

1  見在 有了這 麼多回 饋金， 縣 政府可 
以做很 多事。 除了改 善當地 的各種 建設， 
還可以 想出很 多點子 吸引觀 光客， 再運用 
回 饋金落 實這些 想法， 設立 具有吸 引力的 
觀光設 施。」 三上 女士補 充說。 

接 下來就 一一 介紹 青森縣 令人心 嚮往之 
的 世界級 景觀。 


遊必十 和田湖 

曰 本知名 文學家 大町桂 月曾說 ：  1 侖 
山 唯有富 士山， 論湖唯 有十和 田。」 曰本 
的小 學教科 書上即 提到， 十 和田湖 是曰本 
潔 淨度前 3 名的 湖泊， 深度達 300 公尺 。夏 
天 時滿眼 綠意， 倒映 於湖水 之上， 更襯托 
出 湖水的 清透。 秋天 時綠葉 轉紅， 湖面鑲 
嵌著 耀眼的 紅葉， 是 曰本東 北地區 賞楓的 
第一 勝景。 寒冬 時白山 黑水， 蕭颯 之中， 
有遺 世獨立 之美。 

遊 覽十和 田湖最 輕鬆愉 悅的方 式就是 
搭乘遊 覽船， 環湖一 周大約 1 個 小時。 船行 
大約一 半時， 可 以發現 松林之 中夾有 2 株老 
杉， 筆直 昂立， 樹 身纏有 白紙， 這 就是名 
聞 遐邇的 「占 卜場」 。這 時遊覽 船會停 
俥， 船尾 朝著占 卜場。 船上 的工作 人員發 
給 遊客一 人一張 「願望 紙」， 只要 在紙上 
寫下 姓名、 生曰與 願望， 投入占 卜 場前方 
的 水中， 據說 4 冗 則吉， 流則 凶」， 如果 
願望 紙化掉 或沉入 水中， 就 表示願 望將會 
達成。 遊客們 圍著船 欄緊張 地看著 自己的 
紙 片載浮 載沉、 驚呼 連連， 增添了 旅遊賞 
景之外 的許多 秘趣。 
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十和 田湖的 四季奏 鳴曲， 坐在 遊覽船 上觀賞 著大自 
然 的色彩 更迭， 映 著碧波 萬頃， 恍如 置身童 話世界 


走必澳 入瀨溪 三里半 

才剛 下車， 就看 見大馬 路旁一 泓瀑布 
傾洩 而下， 這 奧入瀨 溪散策 的開場 戲令人 
讚歎 不已。 奧入 瀨溪一 點都不 難親近 ，沿 
著溪 流築有 平緩的 步道， 時 有小橋 橫越溪 
面。 佇立 橋頭， 凝 望溪水 從林間 奔流而 
出， 空靈 幽渺的 畫面， 足以 令人忘 卻紅塵 
俗事。 

清 澈湍急 的水流 就近在 身旁， 加上四 
周全 是茂密 的原生 樹林， 濃綠 掩映， 充分 


感 受到世 界第一 的幽靜 之美， 非常 適合上 
了 年紀的 老人家 在此享 受散步 的樂趣 ，做 
一 場芬多 精純度 100% 的森 林浴。 

我 們在此 巧遇從 台灣高 雄來此 遊覽的 
旅 行團， 其中 有位梁 先生即 不停盛 讚奧入 
瀨溪的 美景： 「之 前我 從未到 過曰本 ，自 
從來 過青森 以後， 這 次已經 是來第 5 次了。 
這 裡空氣 清新， 風 景非常 優美， 是 純粹的 
天然 景觀， 真的 非常舒 服。」 其他 團員也 
紛紛 表示， 若要選 擇住的 地方， 青 森會是 
首選。 


a.  樹身纏 有白紙 的杉木 就是十 和田湖 的占卜 
場， 據説 「青龍 權現」 是 保佑生 意人， 「 
熊野 權現」 是庇佑 姻緣， 非 常靈驗 

b.  走在奧 入瀨溪 散策步 道上， 左近 就是潺 
潺 流水， 周 身被高 濃度的 綠色芬 多精包 
圍， 精神為 之一爽 

c.  奧 入瀨溪 的銚子 瀑布高 度雖然 不高， 水量 
卻很 驚人， 濺起的 水花沁 得人一 身清涼 

d.  置身於 奧入瀨 溪的淺 綠濃蔭 之中， 紅麈 
俗事 已不復 存在， 深深體 會人與 大自然 
的天 人合一 
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梁 先生在 得知距 離奧入 瀨溪不 遠處有 
個 低放處 置場， 而且已 經運轉 17 年時 ，感 
到非常 驚訝。 「在這 裡完全 感受不 到核廢 
料的 影響， 真 的想像 不到在 這片好 山好水 
之中， 竟 然會有 一座核 廢料處 置場。 時間 
已 經這麼 長了， 表示 對地方 上應該 不會產 
生 危害才 對。」 梁先生 表示， 在親 身體驗 
過曰本 低放處 置場周 邊環境 的美好 景物之 
後， 如 果在台 灣的適 當地方 也建立 一座低 
放處 置場， 他就 不會反 對了。 

曰本 _ 級 棒的豐 美物產 

青森的 蘋果、 蒜頭、 野 生山藥 （長 
芋） 不 論是數 量或品 質都位 居曰本 第一， 
這 3 樣農 產品都 是必須 生長在 潔淨、 無污染 
的天 然環境 之中。 而 鄰近六 所村的 十和田 
市所 生產的 牛蒡也 是曰本 第一， 身 形細長 
不很 粗大， 纖維非 常細， 香氣 濃郁， 十和 
田市的 高中生 還研發 出牛蒡 冰淇淋 的創意 
料理， 深 獲各界 好評。 

景色綺 麗的十 和田湖 有一種 「野 生姬 
鱒」， 是 當地的 特產， 肉質 細嫩， 顏色接 
近 鮭魚， 呈粉 橘色， 以燒烤 的方式 料理， 
色香味 倶佳， 是當 地的人 氣料理 之一。 


▲ 青森的 蘋果、 蒜頭、 牛蒡、 野生 山藥、 櫻桃 
、 藍 莓等， 都是 讓日本 人自己 豎起大 拇指的 
一 級棒」 


▲ 左下 角的就 是十和 田湖特 有的野 生姬鱒 ，必 
須 生長在 純淨、 無 污染的 天然水 源之中 


▲ 十和 田莊溫 泉旅館 的豐盛 料理， 充分 運用青 
森縣 特產的 海鮮、 野菜與 瀆物， 果然 是好山 
好水 好物產 


6 月是小 川原湖 蜆的盛 產期， 全部都 
是野生 捕撈， 沒 有人工 養殖， 營養 成分非 
常 豐富。 當地 的福島 商店株 式會社 即在小 
川原 拍賣市 場標到 最優質 的蜆， 加 工製成 
蜆精。 

青 森的櫻 桃與藍 莓也是 聞名曰 本的農 
產品， 經濟價 值高， 是青森 縣政府 大力推 
動 的明星 產業。 藍 莓含有 豐富的 維他命 
A 、 C 與維生 素鉀， 高 纖維， 具有美 白的功 
效， 對眼 睛保健 有極大 助益， 被稱為 1 童 
之果 實」。 
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▲ 小川原 湖的蜆 都是野 生的， 個 頭碩大 烏黑， 比台灣 
常見 的蜆要 大上好 幾倍， 姥明 秀樹先 生開心 地向我 
們推薦 


百 年蔦溫 泉發思 古幽情 

大正 7 年 （191 8 年） 建立的 「蔦 溫泉」 
旅館， 今年 已經是 營業第 101 年， 古 樸的木 
建築， 看得到 歲月的 痕跡， 光是門 □的紅 
色郵 筒就有 50 年的 歷史。 蔦溫泉 24 小時開 
放， 最 令人津 津樂道 的是， 每 到夜晚 11 點 
左右， 館 方就會 清場， 將 男湯、 女 湯的門 
簾 對調， 讓泡 湯客可 以欣賞 兩邊不 同的湯 
景。 唯一值 得注意 的是， 常 常會有 男士忘 
記 注意看 門簾， 而誤 闖女湯 的糗事 發生。 

蔦溫 泉最大 的特色 在於， 湯屋完 全是木 
造 結構， 原湯從 浴池底 部的枕 木汨汨 流出， 
挑高 12 公尺的 屋頂， 迴響著 溫泉流 動的聲 
音， 還可隱 約聽到 隔壁湯 屋的人 聲笑語 。在 
此 泡湯， 除 了感受 到清幽 雅致的 古意， 最深 
刻的就 是那流 淌其間 的百年 歲月… 


後記 

一 般人對 於核廢 料總是 抱持著 「不要 
放 在我家 後院」 的 心態， 青 森縣居 民不因 
核 廢料有 爭議就 一味的 拒絕， 完全 信任政 
府能 善盡管 理監督 之責， 這 種寬大 的胸襟 
與包 容度， 實 在令人 尊敬。 曰本是 全世界 
唯一 遭受過 原子彈 重創的 國家， 在 廣島原 
爆 的創傷 之後， 民眾 還能欣 然接受 這些核 
能 設施， 成 為世界 核能第 3 大國。 能 有如此 
巨大的 轉變， 這其中 必定有 民眾對 政府高 
度的信 任感， 以及政 府對民 眾竭誠 的溝通 
與 回饋。 此 趟青森 之行， 感觸 良多， 也收 
穫 滿載。 

下 一期將 繼續報 導青森 縣的其 他核能 
設施、 觀光 勝地、 精 緻料理 與著名 溫泉， 
敬 請期待 


mmmmmmmmmw/A 
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日本 用過核 燃料中 期貯存 的要角 一 

青 森縣陸 奧市長 宮下 順一郎 

文 • 劉 振乾譯 

我國 「用 過核 燃料中 期貯存 設施」 的計 畫一波 三折， 目 前仍有 許多障 
礙 存在。 然而 他山之 石可以 攻錯， 不 妨瞭解 日本過 去是如 何推動 ，以 
及陸奧 （MUTSU) 市宮下 市長堅 持徹底 瞭解， 並探討 核能發 電設施 
的嚴謹 態度， 都值得 效法。 


陸奧 市簡介 

陸 奧市位 於曰本 
本 #1  最  ’  大約在 
下北 半島的 中央位 
置， 面 臨陸奧 灣與津 
輕 海峽。 2005 年 3 
月， 陸奧市 、川內 
田 J 、 大町、 協 野澤村 
合併， 成為青 森縣內 
面積最 大的市 ◦  2000 
年 11 月陸 奧市表 明歡迎 「用 過核燃 料中期 
貯存 設施」 的設 置後， 經由 東京電 力公司 
進 行規劃 設計， 並 為此特 別設立 「再 處理 
燃 料貯藏 公司」 ，從 2008 年 3 月 24 日 開始整 
地 動工。 

]  988 年， 陸奧 市北側 的海港 一一 關根 
濱港， 成為 核能船 「MUTSU」 的 最終母 
港。 「MUTSU」 在完 成核能 發電航 行後， 
將反應 爐解體 拆除， 完成核 能船的 任務， 
現 在以海 洋地球 研究船 「未來 MIRAI 」 的 
身分活 躍著。 

以下是 Plutonium 季刊 記者向 宮下順 一 
郎 市長進 行有關 「核 能設施 與陸奧 市的發 
展 關係， 以 及未來 計畫」 的 訪談。 


找出 優勢， 並發 揚光大 

問： 陸奧市 有哪些 特徵？ 

目前 受訪所 在的辦 公廳， 原是 川內町 
的町 公所， 由當 地林業 就地取 材所建 
造， 在合 併前才 完工。 我在 合併當 時擔任 
陸奧市 議會的 議長， 在 2007 年 5 月杉 山市長 
去 世後， 我參 加市長 選舉， 至今任 職只有 7 
個月。 

青 森縣以 陸奧市 的面積 最大， 卻只有 
約 66, 000 人， 人 □密 度低， 如同 「東 京巨 
蛋」 的面積 卻只有 1 個人， 因 此行政 服務該 
如何 平衡是 重要的 課題。 

合 併後有 人說： 「看 不出 合併後 有什麼 
好 處？」 這 句話促 使我們 思考， 更 力求做 
好。 首先， 在合 併前我 就認為 周邊町 村有潛 
在 優勢， 應該將 它發揚 光大， 目前行 政上致 
力 於將用 過核燃 料塑造 成地方 優勢。 

再者， 努力 建構市 民當家 的社會 。傾 
聽市 民的心 聲是最 基本的 ，以 「前 往候教 
市 長室」 或 「到市 府訪談 講座」 之名 ，在 
前 町村辦 公室歡 迎各界 人士促 膝長談 ，透 
視 地方上 的疑難 課題。 這種 方式似 乎能將 


►青 森縣陸 奧市長 宮下順 I 郎 
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市民與 行政間 的距離 縮短， 更致力 發展地 
區的 一次性 產業。 

充 分研究 討論， 確認安 全無虞 
才設置 

上述 提到， 用過 核燃料 中期貯 
存 設施建 設是很 重大的 課題。 要概 
括承 受前政 權的前 提下， 將 設施安 
全建造 並加以 營運。 此一設 施可產 

生穩定 財源， 我認為 像是接 受了長 
達 50 年的 遺產的 好處。 

我在擔 任議員 期間， 中 期貯存 
設施問 題浮上 檯面， 不少市 民心感 
到憂心 忡忡。 而我認 為必須 站在市 
民的 立場， 在 議會裡 徹底瞭 解問題 
所在。 換 個角度 來看， 或許 有人認 為我對 
「設 場」 持反對 立場， 因此我 才會對 當時的 
市 長窮追 猛問有 關護箱 （CASK) 的 問題， 包括 
護箱的 搬運、 長達 50 年的 保管及 50 年 後該如 
何 處置等 問題。 在 經過質 詢討論 之後， 我瞭 
解 到這是 「安 全的設 施」， 這 一設施 是暫時 
設 置在陸 奧市， 50 年 一到， 所 有過核 燃料將 
全數 淨空， 因此， 我 最後就 投下贊 成票。 

重要 的是抱 持開放 的態度 學習， 而非站 
在意識 形態上 討論。 要 確實找 出市民 的憂慮 
所在， 並請教 專家， 獲 得正確 訊息， 這才是 
解決核 能問題 的關鍵 所在。 這 也是我 當時學 

到 的寶貴 經驗。 在國家 政策的 核能問 題上， 
我 屬於保 守派， 我贊 成核能 發電。 但 中期貯 
存設 施就像 突然冒 出來的 問題， 讓我 完全抓 
不到 頭緒。 唯 有徹底 討論， 才 能解開 眾人的 
疑點。 

在下 北半島 上計有 用過核 燃料中 期貯存 
設施、 分屬 東北電 力公司 （ 共 2 部機組 ，第 1 
部機組 已達試 運轉階 段）， 與 東京電 力公司 
的東 通核能 發電廠 （ 計畫 2 部 機組， 與台灣 


核四廠 同型， 第 1 部機於 2006 年 12 月 開始整 
地 工程， 預定 2009 年 11 月 正式開 工）， 6 個 
二次 加工處 理廠、 大型 核能發 電廠， 還有曰 
本 第一個 低放射 性廢棄 物最終 處置場 （位於 
六 所村） 等， 因 此下北 半島有 1  亥能 半島」 
之稱。 作為下 北半島 的首要 都市-  -陸奧 
市， 必須將 資訊完 整傳遞 給當地 民眾。 問題 
在於 發出什 麼樣的 訊息？ 中期 貯存設 施既然 
是 經過大 家充分 討論， 確認安 全性， 由我們 
出面 邀請， 因此 必須將 此公告 周知， 讓大眾 
知悉， 這也是 陸奧市 的重責 大任。 

電力 公司、 地方 政府、 大 眾媒體 
都應 正視核 能問題 

當能 源安全 的問題 因二氧 化碳的 溫室效 
應而 浮出檯 面時， 勢必要 依賴核 能發電 ，核 
能發 電的比 重一定 將持續 加重。 但使 用核能 
發電， 基 本上要 確保核 能必須 安全。 我並不 
想 批判大 眾傳播 媒體對 核能問 題太過 「偏 
頗」。 當 新瀉縣 中越沖 地震發 生時， 媒體只 
讓 觀眾看 到柏崎 刈羽核 能發電 廠的廠 區內有 
瀰天 煙霧的 景象， 但這 其實是 周邊設 備的變 
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壓器 火災。 實 際上， 核 子反應 爐一旦 發生事 
故， 將有 停機、 冷卻、 圍阻密 封等三 大安全 
機能 （ 亦即 反應爐 安全停 機）。 這些 基本常 
識， 我們必 須有所 認識。 

柏崎 刈羽核 能電廠 的安全 機制在 
IAEA (國際 原子能 總署) 的評 估上， 被 認為是 
相當 穩定安 全的， 然而 媒體對 此評估 的報導 
僅是 方塊般 大小。 像這樣 的評估 報告， 應該 
加強 報導， 讓全 民加深 印象。 此外， 電力公 
司也 要有一 套地震 後完善 的因應 策略。 當地 
震發 生時， 電 力公司 與地方 政府要 妥善因 
應， 也希 望大眾 傳播媒 體能傳 遞正確 資訊， 
這是我 現在的 想法。 


作為曰 本首座 的中期 貯存設 施所在 
地， 要加 以說明 的是… 

問： 學習 然後自 己加以 判斷是 一件重 
要 的事， 這 邊有向 陸奧市 民發出 
資訊， 讓各 位市民 能自己 做判斷 
的措 施或機 構嗎？ 

關於中 期貯存 設施的 問題， 前市 長曾親 
自 召開說 明會， 親自 說明。 這對 核能政 
策 的貢獻 良多。 如今， 中 期貯存 設施的 建設計 
畫已經 啟動， 有關 核能的 安全性 要用什 麼樣的 
方 式加以 解說， 我目前 仍在思 考中。 

但 今後， 不只 中期貯 存設施 問題， 包括 
所有核 能問題 在內， 必須 在各種 場合、 各種 
情況下 將各種 資訊， 包 含市府 當局的 施策在 
內， 都要 積極的 發言。 由於這 是曰本 第一個 
中 期貯存 設施， 因此有 關安全 性的問 題必須 
要 我們親 自加以 說明。 

就政 府立場 來說， 我會採 取資訊 公開、 
資訊 共有的 方式， 首先把 財政、 醫療 問題等 
資訊 公開， 讓大家 來集思 廣益， 若將 財政狀 
況 隱蔽， 只會發 生各種 弊害， 因此有 必要讓 
大家知 道其中 詳情。 

陸奧 市是首 棒先驅 

問： 川內地 區林業 興盛， 陸奧 市政廳 
本 身也是 觀光宣 傳之一 ，當 中期 
貯存 設施完 工後， 設施本 身會不 
會成為 陸奧市 的宣傳 利器？ 

應該 會吧。 以 中期貯 存設施 來說， 陸奧 

^ - * 市是 「第 一 棒」 的 跑者， 是曰本 ■創之 

舉。 就 這層意 義上， 應該 會有不 少的交 流機會 
。 我們 也期待 如此。 我們 期待東 京電力 與其他 
電力 公司的 網路在 各項議 題上能 與地方 發展相 
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結合。 本地 人滿心 期待， 希望利 用這些 網路帶  一朝 一夕可 達成的 目標， 但我 的使命 即是一 

來更多 資訊。  步一 腳印的 堅持走 下去。 


資訊 公開的 重要性 

在 那種狀 況下， 前 市長在 2006 年 6 月從 
東京 電力與 曰本原 子力發 電公司 獲得捐 
款， 將舊 的市政 廳拆除 重建。 之前 已買下 
一 處倒閉 的購物 中心的 土地， 準備 在那裡 
蓋 新的市 政廳。 昨天剛 開完第 2 次說 明會向 
市 民們說 明改建 計畫。 

當我 擔任市 議會議 長時， 市 町村合 
併， 議 員數成 長為約 60 名。 這時剛 好就新 
市 政廳計 畫加以 表決， 結果是 29 對 29 。 如 
此一 來就須 由議長 裁決。 當時， 我 真的不 
知如何 抉擇。 於是， 我裁決 若無法 獲得多 
數 同意， 就 將案件 退回， 請大家 重新討 
論。 終於， 在第 2 次表決 時就通 過了。 透過 
這件事 讓我深 深感受 到資訊 公開的 成果與 
重 要性。 

問： 當 政府將 資訊公 開時， 接 受資訊 
的 民眾能 理解多 少也是 一項關 
鍵。 以市 政府的 立場， 對學童 
有 沒有特 殊的能 源教育 或資訊 
提 供呢？ 

由青 森縣商 工會議 所聯合 會每年 定期舉 
3 辦， 派遣 高中生 到法國 參訪， 至 於小學 
及 國中， 將在 學校內 推廣相 關教育 資訊。 

「MUTSU 原子 力船」 的掌 舵室與 控制室 
放置在 「IV1UTSU 科學技 術館」 內， 學 生們能 
實物 勘察， 學 習效果 更佳。 陸 奧市的 長期計 
畫 是成為 y 每洋 研究 都市」 ，因 此希 望科學 
館能 經常舉 辦各種 活動， 增加 學生們 對理工 
科的 興趣。 或是 學校在 課外活 動時， 多利用 
科學館 資源， 加強 理科的 教育。 然而， 這非 


將能 源現況 導入教 育功能 

問： 研究所 及東京 電力公 司都擁 有各種 
領域的 專家， 應該 可以提 出讓學 
生感 興趣的 事物。 下北半 島同時 
是 核能與 能源的 基地， 這 樣的環 
境 可讓學 生身歷 其中， 從 中學習 
獨立思 考整體 能源的 問題， 如發 
電的 種類、 核能發 電的必 要性， 
以及立 場不同 引起的 糾紛， 這樣 
的學習 應該是 好事， 不知 您的看 
法 如何？ 對 青森縣 的學生 而言， 
能源 問題是 生活的 一部分 應提出 
討論， 甚 至包含 環境的 問題。 

六村所 的再處 理工廠 已在測 試運作 
中， 核燃料 循環將 終結， 中期 貯存設 
施 也即將 興建， 另 外也有 不少風 力發電 ，而 
這 些設施 真的就 在我們 身旁， 像空氣 般環繞 
著 我們， 因此我 們絕對 有必要 對這些 設施更 
投以 關心， 並導入 教育的 功能。 

問： 下北 半島可 稱是最 先進的 能源基 
地， 因此學 生們也 應該迎 頭趕上 
這 方面的 知識。 也 可以請 東京電 
力 公司學 有專精 的員工 來當講 
師。 

為了用 船將用 過核燃 料運到 陸 奧市的 
關根 濱港， 東京 電力因 此與曰 本原子 
力研 究開發 機構有 往來， 期盼 透過他 們的密 
切 聯繫而 提供更 多核能 的相關 資訊。 如果三 
個研究 機構， 包 含東京 電力、 曰本原 子力發 
電兩 家電力 公司， 能夠 和地方 上的企 業產生 
合作 關係， 那該有 多好！ 
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專 題報導  /  Special  Report 


要 讓學生 們能引 以為傲 

問：  2008 年的 夏天， G8  ( 世界 八大工 
業 國領袖 會議） 在 北海道 的洞爺 
湖 舉行， 6 月先 在青森 縣舉行 
1 ■能 源部長 會議」 會 前會議 ，之 
後 核能的 「下北 半島」 將 成為報 
章雜誌 的熱門 新聞。 當學 生們看 
見青 森縣、 陸奧市 這些自 己生長 
的 地區， 被 世界級 媒體報 導時， 
應 該會有 前所未 有的感 受吧。 

先前 也許是 缺乏政 治力的 關係， 下北半 
島曾被 忽視， 但現在 我們期 盼未來 ，透 
過中 期貯存 設施、 電力開 發公司 （ J-P0WER) 
的大 型核能 電廠， 以及 東京電 力的東 通核能 
電 廠皆完 工時， 將為這 裡帶來 無比的 榮耀。 
下 北半島 是個好 地方， 我們應 該感到 驕傲且 
榮幸的 地方， 讓市 民也有 同感。 

光是 東北電 力公司 的東通 核能電 廠一部 
機 組的發 電量， 就足以 供應全 青森縣 使用。 
未 來當電 力開發 公司的 大型核 電廠， 以及東 
京電 力公司 的東通 核能電 廠完工 的同時 ，中 
期 貯存設 施也應 當同時 運作。 但如果 未來的 
市長 停止中 期貯存 設施的 運作， 將使 核電廠 
的用過 核燃料 爆滿， 以 致核電 廠無法 繼續運 
轉 發電， 光從這 層面來 分析， 即可發 現陸奧 
市具 有舉足 輕重的 地位。 

問： 有什 麼向中 央政府 或國會 議員請 
求的事 項嗎？ 

如今我 已概括 承受此 重任， 不 管對中 
央政 府或電 力公司 都該說 清楚、 講明 
白， 不 論財政 資源、 學 生教育 問題， 還是市 
政 的軟體 部分， 都應 妥善運 用網路 加以發 
展。 這方 面陸奧 市還需 向各方 面業者 商討， 


如何在 雙臝的 條件下 進行， 例 如請東 京電力 
公 司的許 多科學 人才多 多協助 指導。 

能源與 安全的 食材， 將 是陸奧 未來兩 
大支柱 

問： 展望 未來， 市長將 帶領陸 奧市成 
為什 麼樣的 城市？ 

陸奧 市是能 源的供 應地， 也是 食物的 
供 應地， 也希望 成為優 秀人才 的發跡 
地。 雖然 現在孩 童越來 越少， 人 □也 逐漸縮 
減， 但陸奧 市是能 源的供 應地， 也是 全球環 
境問 題的資 訊發訊 中心。 不僅 如此， 還是安 
全食 物的供 應地， 未來 將以這 兩大支 柱作為 
陸奧市 的願景 。 @ 


資料 來源： Plutonium  No.6 1  (Spring  2008) 

* 感 謝日本 原子燃 料政策 研究會 芳賀 千惠 美小姐 
惠賜 翻譯權 


▲ 陸奧市 的蘋果 
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熱 門話題 


612 核三廠 
起動變 壓器火 災報導 


文 編輯室 


備 用變壓 器遭雨 水滲入 
短 路起火 

核 三廠內 有兩台 345KV 
起動變 壓器， 一 台使用 ，一 
台 備用。 起動 變壓器 為機組 
停 機或啟 動期間 ，負 責引廠 
外 電力供 廠內設 備使用 。起 
動 變壓器 起火燃 燒時， 消防 
系統立 刻自動 啟用灑 水及產 
生 警報， 警 示控制 室運轉 
員， 因 此也才 能及時 通知消 
防 人員在 3 分 鐘內快 速趕到 


6 月 12 日下午 3 點 13 
分恆 春核三 廠內傳 
出 巨響， 345KV 起動變 
壓 器冒出 陣陣濃 煙及火 
光， 電廠 消防班 獲報之 
後， 於 3 分鐘內 即趕抵 
現場， 隨 後恆春 消防分 
隊亦 趕到協 助滅火 ，並 
於 半小時 後撲滅 火勢， 
無任 何人員 傷亡， 也無 
輻 射外洩 之虞。 


火場。 由於這 次火災 是屬於 
油料 起火， 搶 救上較 一般火 
災 費時， 火勢 能在半 小時之 
內迅速 撲滅， 此點獲 得調查 
單 位的消 防專家 肯定。 

台 電經過 肇因研 判後表 
示， 本 次事件 是該起 動變壓 
器的高 壓套管 絕縁油 的膨脹 
室 上方有 一銹蝕 穿孔， 水份 
濕氣由 此侵入 套管內 絕縁紙 
間， 由此引 起套管 的對地 
(油 側法 蘭面） 絕 縁破壞 。此 


▲ 起動 變壓器 火災搶 救現場 
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絕縁破 壞引起 閃絡， 瞬 間高溫 、高壓 ，導 
致高壓 套管手 孔蓋板 震落， 冒出的 油氣溫 
度 很高， 接觸 到外界 空氣中 的氧氣 而開始 


▲ 起 動變壓 器銹蝕 孔近照 


燃燒， 以 致起動 變壓器 失火。 起動 變壓器 

非核子 設備， 因 此無輻 射外洩 之虞。 

| 火災迅 速撲滅 但 台電處 理保守 遭誤解 

變壓器 著火當 時烈焰 沖天， 遠 在電廠 
外 的民眾 目睹這 一切， 將當 時的畫 面拍攝 
下來 提供給 媒體。 火 災引發 附近民 眾一陣 
不小的 騷動， 鎮長、 民意代 表和村 里長均 
於 第一時 間趕到 電廠， 想探 知火災 情況。 
媒體也 湧入核 三廠， 急於探 知火災 原因。 
而台 電當時 由於急 於撲滅 火勢， 並 且尚需 
時間釐 清火警 起因， 因此發 言人對 於火災 
原因態 度相當 保留， 但此舉 卻引發 外界批 
評， 認為台 電刻意 隱瞞。 

除此 之外， 地 方對於 台電於 火災當 
時， 未 啟動廣 播系統 通報疏 散頗有 微詞。 


火 災地點 示意圖 

總面積 ：  340 公頃 

一號機 
二號機 


起火點 距離一 號機約 120 公尺 


往墾丁 


後壁 湖漁港 


▲ 核 三廠火 災地點 示意圖 
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熱 門話題 


國際 核能事 件分級 制度基 本架構 


等級 

廠外衝 擊程度 

7 級 (最嚴 重意外 事故） 

極 大量放 射性物 質外釋 

6 級 (嚴 重意外 事故） 

發生 顯著放 射性物 質外釋 

5 級 (廠 外意外 事故） 

有限 度之放 射性物 質外釋 

4 級 (廠 區意外 事故） 

輕微放 射性物 質外釋 

3 級 (嚴重 事件） 

極小 量之放 射性物 質外釋 

2 級 (偶發 事件） 

無安 全顧慮 

(本次 61 2 火 災即屬 0 級） 

1 級 (異常 示警） 

0 級 (未達 級數） 

對此， 台電 表示， 依據 法令， 核電 廠事故 
劃分為 7 級， 此次 火災為 0 級， 無輻 射外洩 
之虞， 再 加上考 量附近 為觀光 區域， 在未 
查明火 災原因 之前， 貿 然疏散 民眾， 只會 
造 成民眾 驚慌、 對業者 生意造 成影響 ，並 
非刻 意隱匿 事故。 


| 越簡 單的答 案越沒 人相信 台 電挨打 

核三廠 變壓器 火災發 生後， 某 報端刊 
載， 變壓 器火災 前即有 警報系 統啟動 ，卻 
無人 處理， 乃為 誤解。 火 災時的 3 個 警報是 
與 變壓器 故障起 火同時 產生， 核三 廠內亦 
同時派 員前往 灌救。 

此 次核三 廠火災 事故， 由於地 點位在 
核電 廠內， 因 此格外 敏感。 但事實 經查證 
之後， 很明顯 的起火 的設備 與核能 機組無 
關， 事 故原因 也相當 單純。 但似乎 越簡單 
的 答案反 而沒人 相信， 外界 反而倒 怪罪起 
台電， 讓 他們遭 受不少 誤解。 

| 台電： 未來 將加強 設備防 銹處理 

對於未 來防範 措施， 台電 表示， 將檢 
查所有 類似高 壓套管 是否有 銹蝕， 並立即 
做保護 處理。 並且對 所有變 壓器外 殼檢查 
並處理 銹蝕， 大修時 對於易 積水的 表面填 
補 成凸面 或加洩 水孔， 以防 止相同 意外再 
度發生 。 © 


核三廠 火災搶 救過程 


15:13 

-警 報啟動 

-自動 斷電， 避免 故障影 響擴大 

-自 動灑水 

- 台電人 員通知 廠內消 防人員 

15:16 

核三 廠內消 防人員 抵達現 場滅火 

15:18 

通 知恆舂 消防分 隊支援 

15:26 

為 了安全 起見， 廠 內反應 器降載 

15:35 

恆舂消 防隊抵 達支援 

15:48 

火 勢撲滅 

核 能簡訊 11 9 期 2009.8  75 


核 能脈動 /  Nuclear 


4 個國家 9 個 新型機 組開工 

文 朱 鐵吉譯 


B 本原 子力產 業協會 2009 年 出版的 「世界 
核 能發電 開發的 動向」 調 查報告 指出， 
至 2009 為止， 世 界上在 運轉中 的核能 機組為 
432 座， 總裝置 容量為 3 億 9, 044 萬 4, 000S 。 較 
之前 的調查 減少了 3 座 機組， 減 少容量 179 萬 
7, 000 瓧。 2008 年無 新機組 開始商 業運轉 ，而 
建設 中的核 電廠， 分別在 15 個國 家中有 52 座 
機組， 容量達 4, 775 萬 1,000 瓧， 其中有 9 座機組 
(中 國大陸 5 座、 斯 洛伐克 2 座、 曰本與 美國各 1 
座) 容量為 889 萬 8, 000 瓧 的新型 核電廠 開工。 


同 年擬定 的新計 畫共有 3 個國家 16 座機 
組， 容量為 1,891 萬 2, 000 瓧。 其中 工程設 
計、 資 材調配 及建設 (EPC) 契 約已結 束協議 
的有 4 個 場址， 8 座 機組， 付諸 實行的 可能性 
很高。 目前在 計畫中 的機組 總數為 66 座機 
組， 容量為6,536萬7,000赶。© 


資料 來源： 原子力 eye, Vo I  55.  No.7.(2009 年 7 月號) 


世 界核能 發電開 發現況  2009 年 1 月 1 曰現況 (萬 瓧) 
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*1  : 關於 日本為 2009 年 3 月 31 日 的數據 *2  : 確定的 容量值 文獻： 日本原 子力產 業協會 4 月 1 ◦日 發表 的資料 


德 經長： 核電廠 應續營 至再生 
■源 技術麵 


國經 濟部長 表示， 核電 廠應該 繼續營 
運， 直到 再生能 源技術 成熟到 足以發 
電的那 一天。 

德 國將在 9 月 27 日 展開聯 邦國會 大選， 
核電 必定會 成為選 戰主打 議題。 古騰 伯格在 
接受 《南德 曰報》 訪問時 說明， 直到 替代能 
源 科技的 成本能 夠降低 之前， 「我們 還是需 
要在有 限度的 範圍內 擴增」 德國的 17 部反應 
器。 德 國核能 發電提 供全國 1/4 的電力 ，但 
運轉壽 命因政 治因素 受限。 在 現行規 劃下， 
2022 年前反 應器將 面臨全 數關閉 的命運 ，被 
風力 和太陽 能發電 取代。 

然而， 雖然 德國淘 汰核能 的進度 已經落 
後 數年， 但仍 須持續 進行， 古 騰伯格 指出。 

「如 果成本 夠低的 替代能 源能夠 站穩腳 
步，」 那麼他 對於廢 核沒有 意見。 

經 濟部長 古騰伯 格代表 基督教 社會聯 


文 編輯室 

盟， 目前 和總理 梅克爾 所屬的 姊妹黨 基督教 
民 主黨、 德國社 會民主 黨和自 由民主 黨共組 
聯合 政府。 總理 梅克爾 曾數次 公開談 論廢核 
議題， 還曾用 「大錯 特錯」 來 形容此 政策， 
但是她 進一步 解釋， 若能與 社民黨 做出協 
調， 政策可 能有所 變動。 德國 廢核的 立場使 
其 孤立於 G8 工業 國盟友 之外， 他國均 將核能 
視為重 要低碳 能源。 而在 G20 會 員國中 ，僅 
德 國和澳 洲反對 核能。 

雖然 未來的 德國大 選和新 上任的 聯合政 
府， 能為能 源政策 鬆綁帶 來一些 曙光。 但民 
調 顯示， 社會民 主黨和 綠黨可 各拿下 25% 和 
13% 的得 票率， 不過這 兩黨對 於廢核 立場一 
向相當 強硬， 1998 年德 國的排 核法即 是由這 
兩 黨一手 促成， 未來 政策轉 圜不太 樂觀。 © 

來源： WNN  News  2009/06/22  http://www.wor I d- 
nucl  ear-news.org/NP_A_ba  I  ance_of_nucl  ear_power_f 
or_Germany_220609 1.html 
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0^0 崎刈 羽電廠 

_ 震後感 新起動 


文 。 編輯室 


- 本柏 崎刈羽 電廠於 2007 年中遭 地震襲 

j 擊， 經過近 2 年的 檢查維 修後， 電廠即 
將重新 起動。 電 廠經營 者-東 京電力 表示， 
將會確 認電廠 設施的 安全、 修 復工作 和抗震 
作 業是否 完善。 


區 域則遭 受輕微 損害， 需 要大量 的檢修 。冷 
卻池內 有少數 的水因 搖晃而 灑出， 隨 排水系 
統 出海。 很 多低放 射性廢 棄物桶 傾倒， 外部 
變壓 器失靈 起火。 電廠地 面也遭 受衝擊 ，部 
分區 域土壤 液化， 辦公大 樓結構 受損。 


柏 崎刈羽 電廠於 2007 年 7 月 1 6 曰 遭中越 
沖地震 襲擊， 地 震強度 超過電 廠當初 設計基 
準 值-不 過當初 仍留有 相當大 的設計 餘裕， 
所 以並未 達到安 全關閉 標準。 地震 發生當 
時， 電廠內 3 部反應 器原本 就因維 修而關 
閉， 另外 3 部 則自動 停機、 1 部正在 起動。 7 
部 機組地 震時均 無安全 疑慮， 但是廠 內其他 


現 在經過 地方政 府核可 之後， 柏 崎刈羽 
電廠 7 號反應 器將在 5 月 9 曰重新 起動。 東京 
電 力公司 對於其 餘機組 上線歸 隊表示 樂觀。 
該公司 因柏崎 刈羽電 廠地震 停機， 暴 增的替 
代 電力、 燃料、 地質 調查、 工程和 營造費 
用， 導致公 司損失 慘重。 © 


來源： WNN  News  2009/05/08 
http://www.world-nuclear-news.org/RS_Nuclear_rest 
art_tomorrow_0805091  .html 
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法國兩 地進行 


简 放處零 場探勘 

文 編輯室 


^-h 國 政府正 在進行 新的低 放射性 廢棄物 
處置 場場址 探勘， 目標 為位在 巴黎東 
南方 120 公 里處的 特瓦區 的奧松 (Auxon) 和 
帕 勒夏凡 (Pars-I 会 s-Chavanges) 社區。 兩地 
在 2008 年 與其他 38 處 地區同 列考慮 場址。 
法國放 射性廢 棄物主 管機關 Andra 作 的初步 
評 估結果 顯示， 奧松 和帕勒 夏凡社 區的地 
質 和自然 環境， 皆 適宜處 置放射 性廢棄 
物。 若 2009 和 2010 年 的地質 和環境 評估實 
施 順利， 政府 將會在 2011 年 舉行公 開辯論 
和 再度徵 求其他 有興趣 社區。 

兩個 社區均 可在任 何時期 中止參 與設址 
計畫。 若屆 時兩地 均保持 高度設 址意願 ，法 
國政府 將會在 2011 年 底確定 場址， 並 籌備設 


施 建造申 請案。 預計 設施大 概會位 在地下 
15-200 公尺 深處。 建造 申請可 能會在 2015- 
201 6 年間 提出， 201 7-201 9 年間 動工。 

未 來新處 置場要 處置的 廢棄物 放射性 
相 當低， 因 此需要 的屏蔽 不多， 但 內含多 
年後才 會衰減 的核種 (半化 期超過 30 年。） 
此 類廢棄 物多來 自早期 反應器 的石墨 ，和 
含 有鐳的 材料。 這種 具有長 半化期 特性的 
廢 棄物， 需 要特別 管理， 將 與其他 中低放 
射性廢 棄物分 開處置 。 ® 


資料 來源： WNN  News  2009/06/25  http://www. 
worl  d-nucl  ear-news.org/WR_T  wo_si  te_conti  nue_in_ 
waste_search_2  50609  3.html 


知性文 化路線 

全民 瘋巴黎 


V  I  J 

1  CZJ1 

田 


安 迪沃荷 畫展、 赤壁文 物特展 的藝文 


風潮 幾乎成 了國民 運動， 那麼 巴黎知 
性文 化之旅 的經典 景點， 像是凱 旋門、 香榭 
大道、 協和 廣場、 杜勒麗 花園、 騎兵 凱旋門 
及羅浮 宮等， 這 些世人 追逐的 焦點， 您絕對 
不能 錯過。 富有 藝術、 文化、 時尚於 一身的 
法國 巴黎， 每一 年吸引 數千萬 遊客到 這座充 
滿生機 和魅力 的國際 化都市 朝聖。 


6% 

慢 

活 

行 

程 


全世界 沒有比 「香 榭麗舍 大道」 更有名 
的馬 路了， 相 信亨利 四世的 老婆瑪 莉梅迪 
希， 絕對想 不到最 初種植 的幾排 小樹， 成就 
了今 曰人人 讚不絕 □的 美麗 大道。 而 位於大 
道起 點的凱 旋門， 是由 拿破崙 臝得第 一次戰 
役時所 建造， 現 今成為 12 條大道 交會點 ，若 
從空中 俯瞰， 猶 如星星 般散發 十二道 光芒， 
所以又 稱星辰 廣場， 成為 巴黎主 要觀光 點。© 
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訂定 低放處 置策略 


文 • 編輯室 

英國 44% 的 低放和 69% 的極低 放來自 
雪拉菲 爾德綜 合核子 園區。 英國總 體的放 
射 性廢棄 物中， 低放射 性者占 9 成， 但其放 
射性只 占不到 0.0003% 。 英國 每年約 製造出 
2.5 萬立方 公尺的 低放， 大多 數的低 放在康 
比里 亞郡的 德瑞葛 處置場 處置。 


不過， 德 瑞葛處 置場即 將達到 容量上 
限， 因 此目前 正在進 行擴建 計畫。 然而， 
就 算依照 法規規 定增建 70 萬 立方公 尺的容 
量， 跟預估 120 年後 所需的 300 萬 立方公 
尺， 仍然 會有很 明顯的 落差。 


■國 政府曰 前成立 顧問委 員會， 針對管 
理 國內的 固化低 放射性 廢棄物 訂定策 
略。 新策略 將盡可 能做到 「 防止產 生廢棄 
物、 減量、 再利 用和再 循環」 的 目標。 


某份 低放分 析報告 指出， 繼續 使用舊 
的管理 方法， 將 會使得 處置場 未來處 置低放 
的體 積達到 240 萬立方 公尺。 核能除 役局表 
示， 不採 用新的 方法管 理低放 的話， 2037 年 
前、 或更早 就將需 要新的 處置場 。 © 


來源： WNN  News  2009/06/08 

http://www.world-nuclear-news.org/WR-Low-level_w 

aste_strategy_consultation_launched_in_UK- 

0806094.html 


核 能除役 局低放 部門主 管指出 ，「減 
量、 再利 用跟再 循環」 是家 家戶戶 熟悉的 
□號， 他 們想經 由與各 界諮詢 的方式 ，看 
看 能否把 這幾個 概念， 以安 全和永 續經營 
的 角度， 用到 固體低 放上。 她 指出， 英國 
無疑需 要處置 低放的 空間。 各界提 供的意 
見可 以幫助 主管機 關修正 策略。 目 前核能 
除役局 已經聽 到了專 家顧問 團和其 他利益 
相關 團體的 意見， 但 他們希 望可以 獲得更 
廣泛 民眾的 迴響。 


核 能除役 局接下 來將在 8 月 前舉行 正式公 
聽會， 之後 策略將 會有所 更新， 在 20 10 年 
初送 交政府 作正式 核可。 
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美國雅 臂山處 置場的 

美麗酿 麵 

文 編輯室 

雅 卡山處 置場計 畫在美 國政府 （2009 年） 2 月公 布預算 之後， 劃 下休止 
符。 發言人 表示， 政府 將發想 新的核 子廢棄 物處置 計畫。 


fH/nl 

面人」 


. 巴 馬政府 的新決 策引發 正反面 效應。 
k 正面 來說， 雅卡 山計畫 迫使美 國重新 
思 考全國 104 部反應 器的用 過核子 燃料政 
策。 反面 來說， 雅卡 山處置 場是史 上最高 
代 價的鄰 避效應 教材。 


雅卡山 處置場 是設計 來存放 從美國 1 04 
部反應 器內， 移 出的冷 卻後、 放射 性降低 
的用 過核子 燃料。 美國於 1  982 年 通過法 
令， 規定 國內應 該設有 永久處 置場， 負責 
處 理來自 軍事、 研究、 發電、 醫療 領域的 
放 射性廢 棄物。 且從 1998 年 開始， 核電廠 
內的反 應器用 過核子 燃料應 該移出 至處置 
場。 經過 多年的 評估， 美國政 府決定 ，位 
在賭 城拉斯 維加斯 西北方 1 60 公里處 的雅卡 
山， 是高放 射性廢 棄物處 置場的 理想地 
點。 此決 策獲國 會強力 支持， 於 2002 年中 
通過 法令。 2008 年中， 核能 管制委 員會通 
過 處置場 建造申 請案。 然而 由內華 達州民 
主黨主 導的強 烈反對 勢力， 於 2008 
年說服 總統參 選人歐 巴馬， 於競 
選期間 宣示- 雅卡山 處置場 
「非 選擇之 一」。 


雅 卡山處 置場選 址程序 經過科 學嚴密 
審視， 合理 性無可 挑剔。 然而， 計 畫過程 
卻 未獲內 華達州 當地居 民明顯 支持。 內華 
達州 長久以 來為軍 事計畫 重地， 當 地居民 
反對 雅卡山 計畫， 是因 為感覺 被政府 1 音 
渡 陳倉」 強迫 設置。 雅卡山 本身一 方面有 
美國空 軍轟炸 靶場， 另一方 面還有 國家原 
子彈 試爆場 （目 前已 爆破過 千餘個 核子設 
備）。 雖 然鄰近 雅卡山 的拉斯 維加斯 已經是 
家 喻戶嘵 的美國 大城， 但在 附近的 雅卡山 
為原 始天然 環境這 一點， 卻鮮為 人知。 


現代 各國的 廢棄物 長期處 置策略 ，通 
常會有 特定的 步驟。 主管機 關一開 始會先 
向 全國社 區下英 雄帖， 廣召 有設址 意願的 
社區， 執行 初步環 境地質 評估。 接 下來， 
主管機 關會公 布可能 的場址 名單， 並提供 
為各 社區量 身打造 的回饋 方案。 之 後經過 


核 能脈動 /  Nuclear 


特定的 程序， 政 府將會 公告單 一場址 、設 
址 計畫和 時程。 這種 作法的 關鍵， 是在於 
參與 設址的 社區， 在 任何時 期均有 半途抽 
身的 權利。 以瑞典 深地層 處置場 選址來 
說， 目 前已在 從兩個 自願設 址社區 中選擇 
出一個 （佛斯 馬克） 。芬蘭 也採取 類似的 
選址 方法。 

然而， 相對 於選址 流程的 科學化 ，內 
華達州 參議員 雷德曰 前曾發 表不當 的言論 
指出， 「歐巴 馬總統 認同， 雅卡山 場址會 
威脅內 華達州 民和數 百萬美 國人的 健康和 
安 全。」 但事實 上並非 如此。 

過去幾 年來， 美 國社會 對於用 過核子 
燃料再 處理的 保守態 度有所 轉變。 雅卡山 
處置場 計畫的 延宕， 以正面 的觀點 來看， 
將可 以讓再 循環的 選項重 新獲得 全盤考 
量。 用過 核子燃 料大部 分再循 環後， 體積 
可 以減量 到只剩 1/6 。 這不 僅是美 國的觀 
點， 也 與國際 的潮流 一致。 美國進 行中的 
兩項 國際計 畫就與 再處理 有關： 「第 四代 
國際 論壇」 主要是 研發新 的快中 子反應 
器， 同時再 循環用 過核子 燃料； 美 國主導 
的 「全 球核 能夥伴 計畫」 則 設想各 國分享 
核能 科技， 在 快中子 反應器 燃燒從 用過核 
燃料 分離出 的長半 化期的 高放射 性元素 
後， 集中 貯存剩 餘的廢 棄物。 

美國核 能協會 表示， 核 工業界 支持繼 
續發展 雅卡山 處置場 計畫。 該協會 喑示， 
處 置場可 作為用 過核燃 料再處 理後， 數量 
大 減的高 放射性 廢棄物 去處。 同時間 ，由 
中 央控管 貯存用 過核子 燃料， 還可 以讓政 
府履行 管理的 承諾。 而依照 目前美 國廢棄 
物 管理政 策再度 走入僵 局的狀 況來看 ，核 
能協會 建議， 由於廢 棄物計 畫的基 金來自 
電力消 費者， 政府應 該調降 電價。 


先前美 國政府 推動雅 卡山計 畫的動 
力， 來自 於電力 公司向 能源部 求償， 因中 
央 延期移 出用過 核子燃 料導致 的損失 ，累 
計 金額達 數百萬 美元。 依據 法令， 能源部 
應該在 1998 年 開始移 出核能 電廠內 的用過 
核子 燃料。 據媒體 報導， 若 聯邦政 府無處 
置場夭 折後的 用過燃 料配套 措施， 電力公 
司可能 會再次 控告能 源部。 美國參 議院能 
源 與自然 資源委 員會的 兩黨代 表指出 ，若 
雅 卡山計 畫真的 終止， 聯邦 政府將 會面臨 
高達 300 億美金 左右的 罰款。 

美 國政府 目前希 望用過 核子燃 料可以 
暫貯在 核能電 廠內， 核 管會也 表示， 廠內 
乾 式貯存 可達百 年安全 無虞。 核管 會進一 
步 指出， 永 續的管 理用過 核子燃 料的政 
策， 需 要兩黨 強力的 支持， 而且要 去除政 
治 干預。 

同 時間， 聯邦政 府可望 在未來 成立檢 
視 長期用 過核子 燃料政 策的委 員會。 目前 
政府尚 未提出 其他新 場址， 且在政 策強力 
運作 之前， 雅 卡山應 該還在 考慮範 圍內。 
不過 現在， 內 華達州 的反對 人士已 經開始 
歡欣鼓 舞了。 © 


來源： WNN 
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車圉 射看板 


98 年第 1 季 蘭嶼地 區環境 
輻射監 測報導 


為; 


為確 保蘭嶼 地區民 眾健康 與安全 ，原 
I 能 會所屬 輻射偵 測中心 執行環 境輻射 
監測 計畫， 定期 採取蘭 嶼地區 的水樣 、土 
壤、 岸沙、 農 畜產物 與海產 物等試 樣進行 
各 項放射 性核種 分析， 蘭嶼 貯存場 與輻射 
偵測中 心規劃 環境試 樣取樣 位置， 如圖 1 、 
圖 2 、 圖 3 所 爪 。 


文 ■ 編輯室 

為 使社會 大眾能 清楚了 解該中 心在本 
季執行 蘭嶼地 區的環 境監測 情形， 以簡易 
圖形來 表示各 類試樣 測值與 歷年監 測結果 
進行 比對， 各項 監測結 果分述 如下： 

▼圖 3 環境試 樣取樣 位置圖 


▲圖 1 進行環 境試樣 放射性 核種分 析的作 業情形 
▼圖 2 蘭嶼 貯存場 
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■  0.2 微西弗 / 小時 以下： 一般 背景輻 射範圍 

■  0.2 〜 20 微西弗 / 小時： 加強偵 測調查 

■  20 微西弗 / 小時 以上： 執行 輻射緊 急偵測 


I 頻次： 一小時 
L 單位： 微西弗 / 小時 (MSv/h) 


▲圖 5 環境輻 射監測 站設置 地點與 監測資 訊公布 ( http://www.trmc.aec.gov.tw) 


■ 直 接輻射 

在 蘭嶼地 區及蘭 嶼貯存 場周圍 環境布 
放 熱發光 劑量計 (TLD) 度量環 境中直 接輻射 
劑 量率， 本季 直接輻 射劑量 率介於 0.031 至 


0.042 微西弗 / 小時， 均在環 境背景 變動範 
圍內， 與 歷年監 測結果 的比較 結果， 如圖 4 
所示。 另外， 在全 國設置 28 座輻射 自動監 
測站， 全天候 24 小時 自動化 監測環 境輻射 
量， 地 點分布 與監測 結果， 如圖 5 所示。 
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土壤 試樣鉋 -137 分 析結果 
單位： 貝克 / 公斤 


■ 環境試 樣放射 性分析 
(-) 水樣 

定 期採取 海水及 飲用水 試樣進 行放射 
性核種 分析。 氚活度 均小於 最低可 測活度 
( MDA  ) ， 與 歷年監 測結果 的比較 結果， 
如圖 6 所示。 


(三） 累 積試樣 

為 了解放 射性核 種在環 境中長 年累積 
的變動 情形， 採取 土壤、 岸 沙試樣 進行放 
射 性核種 分析。 本 季土壤 試樣鋁 -137 活度 
小於 最低可 測活度 （MDA) 至 11 貝克 / 公 
斤， 岸沙 試樣絶 -137 活度小 於最低 可測活 
度 （ MDA) 至 2.0 貝克 / 公斤， 土壤 試樣與 
歷年監 測結果 的比較 結果， 如圖 9 所示。 


1.0  1.5 


海產物 試樣鉋 - 1 37 分 析結果 
單位： 貝克 / 公斤 


10 

I 


100 
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水樣氚 活度分 析結果 
單位： 貝克 / 升 


(二） 農畜 產物、 海產物 

為了 解在蘭 嶼地區 當地民 眾攝食 的車畐 
射 安全， 採取農 畜產物 （甘 藷）； 另外也 
在鄰近 海域採 取海魚 與海藻 試樣進 行放射 
性核種 分析。 農畜產 物與海 產物絶 -137 活 
度均小 於最低 可測活 度 （ MDA  ) ， 與歷年 
監 測結果 的比較 結果’ 如圖 7 、 圖 8 所 爪 。 


果樣 ►  MDA 

1 

圖笔蘭 

II 

g 農 
年畜 
監產 
測物 
結試 


0.5 

I 


1.0 

I 


1.5 

I 


農 畜產物 試樣鉋 - 1 37 分 析結果 
單位： 貝克 / 公斤 


0.025  0.05  0.07 


直 接輻射 劑量率 (TLD) 
單位： 微西弗 / 小時 


■ 結語 

綜 合本季 各項環 境試樣 的監測 結果， 
均在環 境變動 範圍， 評估蘭 嶼貯存 場周圍 
民眾 所接受 的輻射 劑量， 均 符合法 規劑量 
限值， 無輻 射安全 顧慮。 


説明： 

表 示歷年 監測結 果的變 動範圍 
表 示本季 環境直 接輻射 劑量率 
測量結 果的變 動範圍 


M 

►圖 9 蘭嶼地 區土壤 試樣鉋 
-137 活 度與歷 年監測 結果比 
較圖 


B 


►圖 8 蘭嶼地 區海產 物試樣 
鉋 -137 活 度與歷 年監測 結果比 
較圖 


►圖 6 蘭嶼地 區水樣 氚活度 
與 歷年監 測結果 比較圖 


►圖 4 蘭嶼地 區與貯 存場周 
圍 環境直 接輻射 劑量率 與歷年 
監 測結果 比較圖 
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荷蘭 新核電 廠計畫 

蘭核 電廠經 營者戴 爾塔電 力公司 ，曰 

前向政 府申請 在原址 增建第 2 部機 
組。 戴爾 塔電力 公司希 望能在 2013 年動 
工， 201  8 年前 營運， 預 計需要 50-70 億歐元 
的 資金。 戴爾 塔電力 公司的 決定乃 是基於 
成本 考量， 其 中之一 的原因 是核電 不像風 
力和 太陽能 發電， 不 需政府 補助。 若計入 
碳稅， 核能 發電會 更具競 爭力。 戴 爾塔電 
力公司 預計在 2050 年前， 可 以達到 碳中和 
目標 （二 氧化 碳零釋 放）。 WNN  Overview 
2009/06/26 

美國 新核電 廠計畫 目標俄 亥俄州 

美國目 前除了  1  7 件 核電廠 建造- 營運執 
照申 請案和 5 件擱 置中的 計畫案 之外， 現在 
又 有新的 建廠案 提出。 提案者 為杜克 能源、 
USEC 鈾濃縮 公司和 法商亞 瑞華。 杜 克能源 
公 司與法 國亞瑞 華公司 結盟， 欲利用 俄亥俄 
州皮 克頓場 址的部 分區域 興建核 電廠。 該場 
址 由美國 能源部 租用給 USEC 公司， 現由大 
型鈾濃 縮工廠 使用。 此濃 縮廠在 1954-2001 
年間 營運， 一開始 為軍事 用途。 現在 當地正 
在興建 新的離 心鈾濃 縮廠。 

杜克 能源和 亞瑞華 公司將 進行可 行性評 
估， 研究 是否可 在皮克 頓建造 160 萬 瓧的美 
國 演化型 動力反 應器。 新廠將 為示範 性潔淨 
能源 園區， 未來 將取代 杜克能 源公司 擁有的 
燃 煤電廠 電力。 WNN  Overview  2009/06/1 9 


美 國加強 核工科 系補助 
鞏固 未來科 技基礎 

為 支援重 要的零 碳能源 科技， 美國將 
加強 對各大 學核工 課程的 補助， 預計 29 個 
大學可 以分食 900 萬 元美金 的補助 大餅。 

美 國能源 部長朱 棣文難 得語氣 比以往 
強烈 地支持 核能， 他 將核子 研究與 能源獨 
立和達 到減碳 目標作 連結。 能源部 預計發 
放 70 種 大學部 (每項 5, 000 元美 金）、 16 項研 
究所 (15 萬元 美金) 獎 學金。 密西根 大學將 
可分得 13 項獎 學金、 北卡州 立大學 和伊利 
諾大 學各得 8 項、 俄 亥俄州 立大學 7 項 ◦能 
源部 在基礎 研究設 備的補 助範圍 相當廣 
泛， 包括 電子顯 微鏡、 放射 化學設 備等。 
其中 比較值 得注意 的是， 德 州農工 大學獲 
得流 場觀測 實驗室 補助， 可 進行先 進反應 
器設計 研發； 佛羅里 達大學 則獲訓 練反應 
器的全 數位控 制系統 補助。 

朱棣文 表示， 美 國必須 確保次 世代的 
核 子科學 家和工 程師， 有足夠 的研究 、設 
計、 營運 美國核 電廠的 訓練。 投資 核工學 
生的 教育和 大學裡 需要的 設備， 將 可讓美 
國在零 碳核能 科技領 域保持 領先。 WNN 

News  2009/06/1 7 

繼 曰本後 南韓購 入法國 鈾濃縮 廠股份 

韓 國水力 與核電 公司與 法國亞 瑞華公 
司簽訂 協議， 將 購入喬 治貝斯 2 號 濃縮廠 
2. 5% 的 股份。 韓國水 力與核 電公司 旗下有 
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20 座核 電廠， 提 供南韓 4 成 電力。 該 公司表 
示， 他們每 年約進 口400 噸的濃 縮鈾。 不過 
韓法雙 方並未 透露簽 約金額 細節。 

法國喬 治貝斯 2 號 濃縮廠 不僅獲 得南韓 
電力 公司的 青睐， 無獨有 偶的， 大 型能源 
公司 Gdf-Suez 先 前也購 入該廠 5% 的 股份。 
曰本 關西電 力公司 和雙曰 集團， 也 共同購 
入 2. 5% 的 股份。 亞瑞 華公司 表示， 此樁交 
易顯示 客戶對 於濃縮 廠興致 勃勃， 對於穩 
定濃 縮鈾供 應需求 甚深。 

法 國總理 費壅於 5 月舉行 濃縮廠 首部離 
心 機串級 的啟用 儀式， 預計 該部機 組可於 
今 年稍晚 啟用。 喬 治貝斯 2 號 濃縮廠 建廠成 
本為 47 億 美金， 採用最 新的離 心技術 ，將 
取代 現有的 1 號廠。 新廠 已經在 2007 年獲發 
執照， 最高每 年可達 820 萬分離 功單位 
(SWU) ， 鈾濃縮 濃度最 高可達 6% 。 WNN 

News  2009/06/1 5 

瑞典確 認處置 場場址 奧斯薩 瑪勝出 

經過 7 年的地 質調查 和社區 溝通後 ，瑞 
典選 定核電 廠附近 的奧斯 薩瑪， 作為 永久性 
高放 射性廢 棄物處 置場。 原本 另一競 逐設址 
的地區 為歐斯 卡香， 但 奧斯薩 瑪因地 質更為 
適合而 勝出。 瑞典的 SKB 廢棄 物管理 公司， 
計畫在 201 3 年 開始進 行場址 作業、 201 5 年全 
面 動工、 2023 年開始 營運。 瑞 典核能 發電比 
例 近半， 此高放 廢處置 場設施 僅用到 15 公頃 
的 面積， 未來將 處置瑞 典所有 核電廠 產生的 

高方 5 廢0  WNN  Overview  2009/06/05 

美國 2 件反應 器執照 更新案 

美 國沃妥 核電廠 1 、 2 號 機獲執 照更新 
20 年， 期限 分別為 2047 與 2049 年 。截 至目前 
為止， 美國 104 部反應 器中， 已經有 54 部獲 
f 尋 幸丸照 、更新  °  WNN  Overview  2009/06/05 


芬 蘭用過 核燃料 處置場 初步獲 准擴建 

芬蘭主 管機關 裁定， 核 准核子 廢棄物 
管 理公司 Posiva 擴建 用過核 子燃料 處置設 
施， 未 來將交 由芬蘭 政府作 進一步 核可。 
芬蘭 輻射及 核子安 全主管 機關- Stuk 表 
示， 他們認 為擴建 無核安 問題。 新 核能機 
組產 生的用 過核子 燃料， 可 以放在 歐基盧 
歐 圖的處 置場。 

Po  siva 公 司負責 全芬蘭 核能電 廠用過 
核子 燃料的 處置， 該公司 分別在 2008 年初 
和 2009 年 3 月申 請處置 場空間 擴增。 此兩項 
擴 建案， 將 可讓此 最終處 置場容 量達到 1.2 
萬 噸鈾。 

芬蘭有 4 部營 運中、 1 部 興建中 的核能 
機組， 除此 之外， 還 有新核 電廠的 計畫在 

評 估中0  WNN  News  2009/06/04 

義大利 參議院 通過核 能法案 

義大利 重建義 大利核 能法案 ，繼 
2008 年底 獲下議 院通過 之後， 日 前再獲 
參議院 通過。 由 於法案 有些許 修正， 約莫 
要等到 6 月中才 會正式 生效。 義大 利政府 
現正 著手讓 核能成 為能源 政策的 重要骨 
幹， 之後 政府將 會花費 半年， 選擇 核電廠 
址和 使用技 術等。 雖 然義國 先前曾 和義大 
利 國家電 力公司 及法國 電力公 司簽約 ，從 
201  3 年 開始建 造至多 4 部大 型歐洲 壓水式 
反 應器， 但未來 會使用 何種反 應器， 仍是 

未定 婁艾 0  WNN  Overview  2009/05/15 

美 國能源 部公布 20 10 年預算 
核能區 塊略增 

美 國能源 部公布 2010 年 預算， 總金額 
達 264 億 美金。 核能研 發預算 各區塊 均有所 
提升： 核子 燃料循 環研發 1.92 億、 第 四代反 
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應 器研發 1.91 億 美金、 MOX 燃料 製造廠 4.94 
億 美金。 不過 某些核 能相關 費用則 逐漸遞 
減。 2010 年會計 年度從 10 月 起算， 在此之 
前， 預 算還需 經國會 審查。 WNN  Overview 
2009/05/15 

俄 曰核燃 料合作 

曰 本與俄 羅斯簽 訂高規 格核能 合作協 
定， 在規範 之下， 曰本 東芝公 司和俄 國鈾礦 
貿易商 Tenex 未 來將進 行核子 燃料供 應合作 
計畫。 目的是 要促成 曰本、 美國和 其他國 
家， 民用 核子燃 料循環 的服務 能穩定 供應， 
包括可 能會使 用俄羅 斯的技 術的離 心濃縮 

廠0  WNN  Overview  2009/05/15 

美國 最新發 電成本 分析報 告出爐 

美國最 新核能 成本分 析報告 出爐。 報告 
表示， 自 2003 年 開始， 各式大 型工程 的建造 
成本 遽增。 核電廠 的建廠 成本， 每 年約以 
15% 的比例 上揚。 報告 分析是 以曰本 和南韓 
實 際建廠 經驗， 預測 美國計 畫建造 電廠成 
本。 燃煤 及天然 氣發電 廠建廠 成本也 同樣上 
升， 但並 不大。 先前狂 漲的天 然氣和 燃煤成 
本現 在正降 低中。 在計入 碳稅的 情況下 ，核 
能發電 每度電 成本為 6.6 美分， 燃煤 8.3 美 

分、 天然氣 7.4 美分。 WNN  Overview  2009/05/22 

歐巴 馬通過 美阿核 子合作 

美國 總統歐 巴馬曰 前通過 協議， 將與阿 
拉 伯聯合 大公國 進行民 用核能 合作。 此份協 
議最 初是在 前總統 布希即 將卸任 時簽訂 ，現 
在需要 國會在 3 個月 內通過 實行。 協 議獲各 
界 矚目的 原因， 是在於 美國在 全球核 工業中 
扮 演相當 重要的 地位， 且阿聯 被視為 是中東 
核能發 展的領 導者， 預計在 2020 年 前會有 3 
部 大型的 反應器 營運。 在 協議的 規範下 ，阿 


聯 已宣告 放棄自 行濃縮 及再處 理鈾或 其他燃 
料， 轉 而向其 他可靠 的國際 燃料商 取得燃 
料。 若阿 聯違背 承諾， 美國有 權取消 協議。 
阿聯目 前 已經有 數個高 層級的 核子合 作計畫 

在進 行中0  WNN  Overview  2009/05/22 

東 芝設研 發中心 
美 國北卡 州樂迎 核能工 作機會 

東芝 公司將 在美國 北卡羅 萊納州 設置核 
子工程 中心， 為 該州帶 來許多 高薪核 能工作 
機會。 

曰本 東芝公 司藉由 併購西 屋反應 器核燃 
料 子公司 和耕耘 進步型 沸水反 應器， 打入美 
國核工 業界。 北 卡州的 核子研 發中心 將帶來 
近 200 個工作 機會。 州長 表示， 該州 經濟投 
資委員 會投票 通過， 將 贊助研 發中心 就業獎 
勵金。 州長 指出， 核 能研發 中心的 工作機 
會， 平均年 薪約為 12 萬美金 （ 不含福 利）， 
比 全美平 均年薪 4.9 萬 高出一 倍多。 

若核 能研發 中心達 到北卡 州訂定 的績效 
目標， 該中 心將會 收到州 政府的 獎勵金 。中 
心 的工作 機會若 可持續 9 年， 該中心 可望收 
到 4  9  0 萬美金 的大筆 補貼。 W  N  N  News 
2009/04/29 

義大利 工商協 會質疑 核能復 興政策 

雖然 來自政 黨和工 業界的 支持度 漸增， 
但 義大利 工商協 會代表 仍質疑 該國核 電復興 
政策。 工 商協會 理事長 表示， 核能教 育自從 
義 大利於 1987 年 舉辦公 投廢核 之後便 中斷， 
現在義 大利全 國僅有 6 所大 學提供 核工課 
程。 雖然 跟發電 工業息 息相關 的工商 協會， 
會 做出此 番負面 聲明還 頗啟人 疑竇， 但由於 
工商協 會跟綠 黨淵源 甚深， 曾 在當年 舉辦廢 
核公投 時支持 綠黨， 會 有此態 度也就 不令人 

意外了  °  WNN  News  2009/04/23© 
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核 能新聞 


國 內新聞 


輻 射照射 及核醫 影像應 用於中 草藥科 
學化一 讓國人 吃得更 安心、 更健康 

政 院原子 能委員 會核能 研究所 近年來 
在 一般輻 射滅菌 殺蟲及 核子醫 學應用 
上有顯 著的進 步外， 在中草 藥科學 化上也 
有很 重要的 成就。 

台 灣有九 成中藥 材來自 中國， 歷經長 
距離、 長時間 運送， 加上台 灣濕熱 氣候保 
存 不易， 容易長 黴生蟲 造成藥 材損壞 ，必 
須 淘汰， 增加 成本。 核研所 照射廠 及清華 
大學近 年來與 衛生署 中醫藥 委員會 合作中 
草 藥照射 研發， 進行 輻射照 射以防 止其發 
黴及 長蟲， 提 升中草 藥衛生 品質， 降低成 
本， 讓 國人吃 得安心 健康。 （  2009.06.08 .原子 
能委 員會） 

核 三廠起 動變壓 器火警 火勢 已撲滅 
兩 部機組 仍正常 運轉中 無安 全疑慮 

今 (12) 日下午 3 點 15 分， 台電公 司核三 
廠一部 34 萬 5 千 伏特起 動變壓 器突然 起火， 
電廠消 防灑水 系統立 即自動 啟動， 經 核三廠 
消防 隊及恆 舂消防 隊積極 搶救， 火勢 已於下 
午 3 點 48 分 撲滅， 並 無人員 傷亡， 亦 無輻射 
外洩， 火災 並不影 響運轉 發電。 本起 火警事 
件在國 際核能 事件分 級中屬 0 級， 無 安全顧 
慮， 目前 核三廠 兩部機 組仍然 正常運 轉中， 
事故原 因仍待 調查。 

核三 廠起動 變壓器 主要是 在機組 大修期 


文 •編 輯室 

間及 機組起 動時， 負責供 應廠內 電源， 當機 
組 正常運 轉時， 起動 變壓器 則轉為 備用電 
源。 目 前核三 廠共有 2 部 34 萬 5 千伏特 的起動 
變 壓器， 台電已 改用另 外一台 起動變 壓器作 
為備用 電源， 不會 對機組 安全造 成影響 ，亦 
不影響 機組運 轉供電 。 （  2009.06.08 .台電 公司） 


台灣電 視節目 至六 所村錄 影取材 


5 月 31 曰至 6 月 4 曰 台灣」 ET 電視 台至青 
森縣 訪問， 6 月 2 曰至 六所村 遊客中 心錄影 
取材， 與 原子力 燃料公 司人員 訪談。 瞭解 
當 地居民 對核子 設施的 態度、 當地 民眾在 
核 子設施 就業的 情形， 以及 六所村 設置處 
置場 之後的 變化。 

節 目中介 紹青森 縣豐富 的物產 資源， 
東北 各縣居 民的食 材自給 率將近 100% 。 當 
地美麗 的自然 景觀以 及首屈 一指的 優質溫 
泉， 每年吸 引大量 觀光客 前來， 完 全不受 
核能 設施的 影響。 （  2009.6.25 ， 原 產協會 y  —  Jb 
▽力 2 > 6 月號） http://www.jaif.or.jp/melmag_ 
db/2009/0625.html#2-4  © 
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龍門核 能電廠 工程進 度報導 

龍門核 能電廠 （ 核 四廠） 工程總 進度至 98 
年 6 月底為 89. 59%  (註） ， 較 98 年 5 月 底進展 
0.58% ， 各分 項工程 進度詳 如下表 


工 程進度 (截至 98 年 6 月 底止) 


總進度 

設計 

採購 

施工 

試運轉 

比例 

100% 

19% 

15% 

58% 

8% 

實 際進度 

89.59% 

97.13% 

99.98% 

91.81% 

36.16% 

註： 行 政院於 95 年 8 月 21 日 核定本 計畫第 1 、 2 號 機商轉 
日期 調整為 98 年了月 15 日、 99 年 7 月 150 

資料 來源： 

http://www.aec.gov.tw/wvwv/control/npp4/index_03_2-1.php 
http://www.aec.gov.tw/up  I  oad/ 1 245995289LM9805  .pdf 


美 國核官 會委員 (刖 王席) Dale  KleinH 万問圖 2. 美 國核官 會委員 (刖 王席) Dale  KleinH 万 問龍門 
龍門 電廠 1 號機主 控制室  廠 1 號 機反應 器廠房 


